Обзор Tickfield Inspection Checklist: может ли бесплатное приложение сделать фото с проверки неоспоримыми?
Бесплатное офлайн-приложение для проверок: впечатывает время, часовой пояс и координаты GPS в каждое фото и подписывает его SHA-256. Против трёх конкурентов.
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Tickfield Inspection Checklist — бесплатное приложение для iPhone и iPad, которое проводит проверку по чек-листу и выдаёт отчёт в PDF в тот же день. В нём 42 готовых шаблона, дата, часовой пояс и координаты GPS впечатываются в каждое фото, а для каждого изображения считается хеш SHA-256, так что позднее изменение становится заметным. Работает офлайн и не требует учётной записи.
Раскрытие: AppStoryo управляется студией, которая разрабатывает Tickfield Inspection Checklist. Сравнение ниже опирается на публично проверяемые критерии и называет реальные альтернативы.
Выдержит ли запись о проверке возражение, решают три вещи: привязано ли фото к месту и времени, соответствует ли чек-лист проверяемой норме и попадёт ли отчёт к заказчику в тот же день. Tickfield Inspection Checklist доступно бесплатно в App Store.
Что Tickfield Inspection Checklist делает на самом деле?
Приложение закрывает работу от начала до конца: выбираете чек-лист, обходите объект, отвечая «Да», «Нет» или «Не применимо», по ходу открываете замечания, затем выгружаете PDF. В библиотеке 42 шаблона, охватывающих охрану труда, пожарную безопасность, транспорт, приёмку квартиры, строительство, пищевую гигиену и 5S, и каждый подан на языке приложения, а не переведён на ходу.
Собственные шаблоны принимают девять типов вопросов, включая обязательные вопросы, взвешенную оценку и условные вопросы, которые появляются только тогда, когда этого требует предыдущий ответ. «Нет» или измеренное значение за пределами заданного вами допуска автоматически открывает замечание. Шаблоны версионируются, поэтому правка одного никогда не переписывает уже завершённые проверки — именно эта деталь отличает настоящий инструмент проверки от обычного конструктора форм.
Версия 1.0 вышла 19 октября 2026 года, занимает 108 МБ и требует iOS 15.0 или новее, охватывая 130 моделей устройств, включая те поколения iPhone, от которых перечисленные ниже альтернативы уже отказались.
Как камера доказательств делает фото трудно оспоримым?
Каждое фото штампуется в самих пикселях, а не в метаданных, которые копия потеряла бы. Описание в магазине излагает порядок без обиняков:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
Нетронутый оригинал сохраняется рядом со штампованной копией, и оба файла несут хеш SHA-256. SHA-256 — один из семи алгоритмов, описанных в NIST FIPS 180-4, стандарте Secure Hash Standard, чьи свёртки имеют длину от 160 до 512 бит; стандарт прямо указывает, что свёртки существуют, чтобы обнаружить, изменились ли сообщения с момента их создания. Пересчитайте хеш, сравните его с сохранённым — и единственный изменённый пиксель выдаст себя.
Почему это важно за стенами лаборатории: согласно правилу 901(b)(9) Федеральных правил доказывания США один из признанных способов удостоверить предмет — доказательство, описывающее процесс или систему и подтверждающее, что они дают точный результат. Штампованное фото, сохранённый оригинал и совпадающий хеш описывают именно такой процесс. Tickfield Inspection Checklist само по себе не делает фото допустимым доказательством; оно даёт вам то, что можно описать.
Соответствуют ли 42 встроенных чек-листа реальным нормам проверок?
Частично, и честный ответ зависит от правового режима. Возьмём строительство в Великобритании: статья 24 регламента Construction (Design and Management) 2015 года определяет, что должен содержать отчёт о проверке — имя и адрес лица, по поручению которого она проводилась, место, описание проверенного участка вместе с рабочим оборудованием и материалами, дату и время проверки и подробности всего, что может создать риск. Камера доказательств и колонтитул PDF вместе фиксируют все пять пунктов.
С пищевой гигиеной картина та же. Принципов HACCP в изложении FDA семь, и последний требует установить порядок ведения записей и документации, а мониторинг идёт четвёртым принципом. Повторяющийся чек-лист с датированным фото для каждой критической точки — законный способ исполнить эти два принципа. Чего шаблоны не умеют, так это сказать вам, какой режим действует на вашем объекте, и поспевать за ним, когда он меняется.
Как на практике выглядят отчёты PDF и замечания?
Отчёты бывают в трёх стилях — «Классический», «Компактный» и фотоотчёт — с названием, логотипом и цветом вашей компании и сравнением «до и после» относительно предыдущей проверки. Отчёт можно написать на любом из 44 языков независимо от языка приложения: именно это первым заметит подрядчик, который проверяет объект для иностранного заказчика.
Замечания несут приоритет, фото до и после, место, ответственного, срок и напоминание. Импортируйте план из PDF или картинки — и сможете расставлять на нём нумерованные метки с цветовым кодом; номера не сдвигаются, поэтому замечание, упомянутое в отчёте, и через месяц указывает на то же место. Ответы и замечания выгружаются и в CSV, а полная резервная копия может уйти в iCloud Drive, Google Drive, OneDrive или Dropbox, при желании под паролем. Tickfield Inspection Checklist бесплатно загружается в App Store.
Какое приложение для проверок стоит выбрать на самом деле?
Выбирайте Mitti (by SafetyCulture), если одни и те же объекты проверяют несколько человек
	Бесплатно, версия 26.42, обновлено 18 октября 2026 года, в App Store с февраля 2012 года, 32 333 оценки при среднем 4,7 — история, к которой здесь никто не приближается
	Собственное описание заявляет о 80 000 организаций, и всё построено вокруг общих шаблонов и учётной записи — ровно то, что нужно службе с несколькими инспекторами
	Обойдётся вам в iOS 17.0 или новее, 349 МБ и облачную учётную запись; 14 языков интерфейса против 44 языков отчёта в Tickfield

Выбирайте Site Audit Pro, если хотите зрелый инструмент за один платёж
	12,90 USD единожды, версия 10.8.0, обновлено 16 октября 2026 года, в продаже с апреля 2011 года, 11 316 оценок при среднем 4,8 — высшая оценка в этом сравнении
	82 МБ и самая компактная установка здесь, за отчётностью пятнадцать лет доводки
	Только английский и iOS 17.0 или новее

Выбирайте Tap Inspect, если пишете отчёты об осмотре жилья профессионально
	Бесплатная загрузка, версия 9.1.0, обновлено 17 октября 2026 года, с октября 2010 года, 4 928 оценок при 4,8
	Сделано специально под текстовые отчёты об осмотре жилья — работу, к которой остальные три лишь приближаются
	Только английский, iOS 17 или новее, и ограничено этим одним ремеслом

Выбирайте Tickfield Inspection Checklist, если доказательство должно держаться само
	Единственное из четырёх, что вписывает часовой пояс, координаты GPS и их точность в пиксели и хранит хеш SHA-256 обоих файлов
	Бесплатно, без учётной записи и без разрешения на доступ к сети, полностью офлайн, и единственное, что работает на iOS 15.0 — все три конкурента требуют iOS 17
	Версия 1.0 пока без оценок, без сборки для Android и без общего облачного рабочего пространства
	Бесплатно в App Store

Когда Tickfield Inspection Checklist — неподходящий инструмент?
Три случая, без обиняков. Если команда работает с одной общей библиотекой шаблонов и ждёт результатов на дашборде, у приложения нет облачного рабочего пространства, и Mitti (by SafetyCulture) здесь лучший ответ. Если ваши инспекторы носят телефоны на Android, сборки для них просто нет. Если вы хотите десятилетие оценок прежде чем доверить инструменту запись с правовым значением, версия 1.0 без оценок — честная причина подождать.
И граница, которую разработчик сам обозначает в описании: чек-листы «не заменяют проверку, предписанную законом». Штампованная фотография документирует то, что увидел компетентный специалист; она не делает этого человека компетентным и не заменяет проверку, которую закон оставляет квалифицированному инспектору.
Tickfield Inspection Checklist: частые вопросы
Tickfield Inspection Checklist действительно бесплатно?
Да. App Store предлагает его без оплаты, без рекламы, без подписки и без встроенных покупок. В описании также указано, что учётная запись и регистрация не нужны и что приложение не собирает никакой аналитики и данных отслеживания.
Работает ли оно без связи?
Полностью. Чек-листы, камера доказательств, планы помещений, замечания и выгрузка PDF работают на устройстве. Соединение нужно только почтовому адресу, который наносится на фото; координатам GPS и значению точности — нет.
Есть ли версия для Android?
Нет. На 20 октября 2026 года оно существует только в App Store для iPhone и iPad, и в Google Play не опубликовано соответствующего пакета. Если ваши инспекторы на Android, Mitti (by SafetyCulture) покрывает обе платформы.
Что помешает кому-то отредактировать фото с проверки позже?
Правку ничто не запрещает, но приложение делает её обнаружимой. Оно хранит нетронутый оригинал рядом со штампованной копией и держит хеш SHA-256 обоих. Пересчёт хеша и сравнение выявляют любое изменение, вплоть до одного пикселя.
Можно ли собрать свой чек-лист вместо готового шаблона?
Да. Шаблоны принимают разделы и девять типов вопросов, включая обязательные вопросы, веса и условные вопросы. Значение за пределом допуска или «Нет» открывают замечание, а правка шаблона никогда не меняет уже завершённые проверки.
Заменяет ли приложение проверку, предписанную законом?
Нет, и описание говорит об этом прямо. Это инструмент документирования: он фиксирует то, что наблюдал инспектор, в форме, которую потом трудно оспорить. Там, где закон требует квалифицированного специалиста, приложение этой обязанности не отменяет.
Какие iPhone смогут его запустить?
Любой с iOS 15.0 или новее, а это, по описанию, 130 поддерживаемых моделей устройств. Самый широкий охват среди четырёх сравниваемых здесь приложений: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro и Tap Inspect требуют iOS 17.
Можно ли получить ответы данными, а не в PDF?
Да. Ответы и замечания выгружаются в CSV, а вся база выгружается одним файлом либо копируется в iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox или на сам телефон, при желании под паролем. Отчёты выходят в PDF в трёх вариантах вёрстки.
Подходит ли оно команде, а не одному инспектору?
Лишь отчасти. Участники и подписи собираются на устройстве, а отчёты можно отправить письмом, но общей библиотеки шаблонов и центрального дашборда нет. Для нескольких инспекторов облачный продукт подходит лучше.
Если вам нужна запись, которую вы сможете объяснить человеку, которого там не было, штампованное фото и совпадающий хеш — причина попробовать. Tickfield Inspection Checklist доступно бесплатно в App Store.
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